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Materials Industry 
PT Karindo Abadi Makmur 


Tersedia berbagai barang dan material seperti Piping, 


Nut, dan lainnya. PT. Karindo Abadi Makmur juga menyediakan jasa Fabrication, 
Coating Galvanized, Coating Hot Deep Galvanized, Zinc Plated & Cement Lining, 
dan lainnya. Hubungi kontak kami sekarang juga untuk Info lebih lengkap. 


Susy 


085212438361 
susy.ptkam@gmail.com 


Berry 


WA 081287275959 


berry.ptkam@gmai 


About Us Products 


Fitting, Gasket, Bolt 


Contact Marketing 
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Services Contact Us 2 


Law 


Ria 


WA 081808932813 
Tia.ptkam@gmail.com 


Pitter 


Tip 081322.959777 
089888.71666 


pitter.ptkam@gmail.com 


About Our Company 


About Us 
PT Karindo Abadi Makmur berdiri 31 Oktober 2013 
& berlokasi di Komplek Ruko Taman Surya 1 - Jl 
Taman Surya 1 Blok DD No 5. Semakin hari tingkat 
kebutuhan pelanggan yang tinggi membuat 
berbagai jenis produk kami menjadi beragam, 
seperti Tee, Valve, Fitting, Gasket, Bolt and Nut, 


Reducer, Ring Joint, Orifice dan lainnya. 


Quality Control 
Untuk meningkatkan kualitas pelayanan, PT 
Karindo Abadi Makmur menjalankan sistem Quality 
Control kepada setiap barang masuk ke gudang 
sampai barang yang akan keluar dari gudang. Hal 
ini penting karena sesuai dengan komitmen kami 
untuk memberikan kepuasan terhadap setiap 


pelanggan. 


Commited To Serve 


Our Products 
Berikut berbagai material dan produk industri yang 
telah masuk di PT Karindo Abadi Makmur yang 
dibagi menjadi beberapa kategori, seperti Pipa / 
Pipe, Valve, Elbow, Flange, Gasket, Orifice, Tee dan 
lainlainnya. Dapatkan penawaran harga terbaik 
untuk Anda sekarang juga. Segera hubungi kontak 


kami untuk informasi lebih lengkap! 


"Industrial Material and Products Manufacturers" 


Our Products 


PT Karindo Abadi Makmur 


Bolt 


Gasket & Packing 


Tee Valve Pvc 


PT Karindo Abadi Makmur 


Pt Karindo Abadi Makmur 
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PT Karindo Abadi Makmur didirikan pada 


i perusahaan yang menyediakan produk mate erti berbagai jenis 
Pipa besi, pipa stainless, pipa nipple, pipa carbo baut dan mur, 


perti tee, elbow, flange, valve, 


Prakosa 
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kanbaru, 


Surabaya, Malang, Bali, Medan, Palembang, tianak, Manad 


dan kota lainnya di Indonesia untuk melengkapi kebutuhan produk 


materil yang dibutuhkan. 
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TuBos REUMDOS 


BENKAN 


Pengertian Pipa Baja Hitam Manfaat, 
Ukuran Dan Cara Perawatan 


Berikut pembahasan pengertian pipa baja hitam, 


dari manfaat ukuran dan cara perawatanr 


Sekarang pipa menjadi produk material industri 
yang tinggi kebutuhannya. Ada berbagai macam 


PT Karindo Abadi Makmur- Distributor Pipa Besi 


KAM "ono Aa makmu 


PT. Karindo Abadi Makmur merupakan 
distributor produk dan material industri, 
umumnya minyak 
Pipe, Elbow, Valve, Gasket, P 
Fitting, Bolt - Baut, Flange, Ter 

nt dan Pressure Gauge. Hubungi kami 
arang untuk mendapatkan per a 


terbaik. 


ro 


Tips Memilih Pipa Stainless Untuk 
Kebutuhan Rumah Tangga 


Bagaimana cara memilih pipa 


kebutuhan rumah tangga? Pipa stainless 


merupakan salah satu alat yang sangat dibutuhkan 


terutama bidang industri. Pipa stainless ini banyak. 


Contact Us 
Pipa 


Fitting 


Œ Email: ptkamcs@gmail. 


© Opening Hours : 8:30-17: 
WIB | Senin - Jumat (kecuali hari 


libur nasional) 


@ Address : Jl. Daan M 
Kav100- Grogol, Komp. Taman 


Surya 1 Blok DD No 5, Jakarta 
Barat- Indi 


Pengertian Orifice Plate Keunggulan 
Dan Fungsinya 


Apa itu Orifice Plate? Berikut per 


bengerjan Orifice Plate yang perlu Anda ketahu 


Flow meter merupakan alat mengukur jumlah gas 


Orifice 


Flange 


Bolt 


Gaske 


